sip 
OTTO 


DOLEZAL 


BYLY WIEZIEN OBOZU KONCENTRACYJNEGO 
W OSWIECIMIU I BUCHENWALDZIE 


przezywszy lat 85, opatrzony Sw. Sakramentami zmarl dnia 18 grudnia 1995 r. 
NABOŻEŃSTWO Zalobne przy Zmarłym odprawione zostanie w środę 
dnia 27 grudnia 1995 r. o godz. 11% w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA 


